本体を設置し、ケーブルを接続したあと> システムのセットアップをします。システムのセットアップは 
購入後、巧めてセツトアップする場合と再セツトアップする場合に分けて説明しています。 


初めてのセットアップ(一44ぺージ） . システムを使用できるまでのセットアップ手順に 

ついて説明しています。ここではあ要最低限の 
セットアップのみを説 B 月しています。お客様のお 
使いになる環境に合わせた詳細なセ、ソトアップに 
ついては第4章で説明しています。 

管理 PC のセットアップ (^50 ぺージ） . ネットワーク上のコンピュータか6システムの管 

理-監視をするバンドルアプリケーションのイン 
ストール方法じついて説 S 月しています。 


再セツトアップト51ぺージ) 


システムを再セットアップする方法について説明 
しています。 










ネ刃めてのセットアップ 


購入後> 初めてシステムをセットアップする時の手順じついて説 S 月します。 


初期導入設定用ディスクの作が 


r 初期導入設定用ディスク」は本装置を導入するために最低限み要となる設を情報が保存され 
たセットアップ用のフ□、ソピーディスクです。 

r 初期導入設定用ディスク」は、添付の初期導入設を用ディスクにある r 初期導入設をツール」 
を使って作成します。初期導入設定ツールは 、 Windows XP / 2000が動作するコンピュータ 
で動作します。 


ネリ期導入設定プ□グラムの実行と操作の流れ 

Windows マシンを起動して、次の手順に従って初期導人設定届ディスクを作成しまず。 


1 . 附 indows マシンのフ□ッピーディスクドライブじ添がの初期導入設を用ディスクをセットする。 

2 . フ□ッピーディスクドライブ巧の r 巧期導入設をツールに SNConf.exe)」 をエクスプ □- ラなどか 
ら実行ずる。 

[初期導入設走ツール]が起動しまず。プ□グラムは、ウィザードおまとなっており、各ページで 
設定情報を入力して進んでいきます。 

必須情報が入力されていない場合や入力情報[こ誤りがある場合は、次へ進むときに警告メッセー 
ジが表示されます。項目を正しく入力し直してください。入力事項については、この後の説明を 
参照してください。 

すべての項目の入力が完了すると、フ□、ソピーディスク(こ設走情報を書き込んで終了しまず。 

3 . 初期導入設定用ディスクをフ□、ソピーディスクドライブから取り化し、「システムのセットアッ 
プ」じ進む。 

初期導入設を用ディスクは再セツトアップの際にも使用します。大切に保管してください。 
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各入力項目の設定 

[初期導入設定ツール]で入力する項目について説 B 月します。 


パスワード設定画面 

システムのセットアップ完了後、管理 PC 
か 6 Web ブラウザを介して、システムに □ 
グインする際のパスワードを設走します。 
この画面じある項目はずべて入力してくだ 
さい。 

パスワードは推測されにくく覚えやすいも 
のを用意してください。 

^ パスワードは画面に表示されませ 
I チIック I ん。タイプミスをしないようを意し 
て < ださい。 


管理者バスワード 

初めて設をする場合は，同捆の別紙 r 管理を用パスワード」に記載された化荷時の管理者 
用パスワードを入力してください。前に設定を行っている場合は、設をされているパ 
スワードを入力してください。 

新しいバスワード 

設定するパスワードを入力してください。ここで人力したパスワードは、管理者 ( admin ) 
で□グインずる場合にお要となりまず。パスワードを忘れたり、不正に利用されたりし 
ないようじ、パスワードの管理は厳重に行ってください。 

なお、パスワードを変更したくない場合は、設をされている管理をパスワードと同一の 
パスワードを新しいパスワードとして設定してください。 

(確認再入力） 

パ スワー ドのお認用です。き斤しいパ スワー ドと同一のものを人力してください。 


ぶ I 


;簡猶獲憩を豁職邹孩般 W " •の扇してな3 

い。袖巧のため、2度入力します。） 


音巧をパスワード 

(巧めて妥入する巧をは、ホ巧の力ードIこ記お3れな1ます。） 


!«««**» 


巧しい宫巧をパスワ—ド— 
巧しいバスワード 1^** 
地巧再入力） 




ホ要き巧を入力したろ、 TA へ (N)>J 巧も■てび巧し、 


キサンむレ」 


システムのセットアップ 
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ネットワーク設定画面 

ネットワーク設ををします。 

ホスト名 (FQDN) 

ホスト名 ( FQDN ) を入力してください。 

IP アドレス 

ethO じ割り振る IP アドレスを指定して 
ください。 

サブネットマスク 

ethO に割り振るサブネットマスクをち 
をしてください。 

デフォルトゲートウェイ 

デフォルトゲートウェイの IP アドレスを指をしてください。 

プライマリ ネームサーバ 

プライマリネームサーバの IP アドレスを指をしてください。 

セカンダリ ネームサーバ 

セカンダリ ネームサーバが 存在する場合、セカンダリ ネームサーバの IP アドレスを指を 
してください。 


蔓掘苗驾顏 如。 


ホストる (FQDN) 

IP アドレス 
がネット7スク 
デ乃ルトヴ-トウエイ 
ブライのネームプーバ 
t カンタリネ—ムサ—バ 


‘i 法事巧を入力したも r けへ (N)>」 を巧してください。 


<戻るが ；大へ也)> 
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システムのセツトアツ 



初期導人設定ツールで作成した r 初期導人設定用ディスク」を使用して> 短時園でセットアッ 
プできます。 

セットアップの手順 

下手順でセットアップをします。 

■; 正しくセットアップできないときは、次ぺージ、および7章を参照してください。 

rtw] 


1. 本体背面の LAN ポート2じネットワークケーブルが接続されていることを確認する。 



2 . 前述の r 初期導入設定巧ディスクの作成」で作成した初期導入設定巧ディスクを3.日インチフ□、ソ 
ピーディスクドライブにセットずる。 

3. P0 邮 ER スイッチを押ず。 

P0 机 ER ランプが点财します。 

3 .己インチフ □、ソ ピーデイスク 
ドライブ 


000000000000000000000「 
0000000000000000000000000000000000000000 
〇 00000000000000000000000000000000000 L 
° 0000000000000000000000000000000000 

00000000000000000000000000000000000 
0 0000000000000000000000000000000000 

00000000000000000000000000000000000 


口。 |销視说。 


POWER スイ、ソチ- 
(ランプ兼用） 



0 〇〇 
°, 〇 P 


の 


- 

11111111 

U- 



しばらくずると、初期導入設定用ディスクから設を情報を読み取り、自動的にセットアップを進 
めまず。2〜3分ほどでセットアップが完了します。 

セットアップが完了したら、4章を参照してシステムの状態確認作設定蛮更を行ってください。 

〇 • セットアップの完了が確認できた5セットした初期導入設定用ディスクをフ□ッピー 
P ディスクドライブか5取り出して大切に保管してください。再セットアップの時に再利 

巧ずることがでをまず。 

• LAN ポート1が ethO 、 LAN ポート2が ethl として OS に認識されまず。 


システムのセットアップ 
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セットアップに失敗した場合 

システムのセットアップに失敗した場合は> ビープ音を鳴5してユーザーに異常を巧5せま 
す（自動的に電源が OFF (POWER ランプ消な)じなります)。正常にセ、ソトアップが完了しな 
かった場合は、巧期導入設定用ディスクじ書き化される□グファイル nogging.txt」 の内容を 
Windows マシンの r メモ帳」などのツールを使って殖認し、再度初期導入設をツールを使用 
して初期導人設定用ディスクを作成し直してか6システムのセットアップを実巧してくださ 
い。 

< 主な □ グの出力例 > 

■ 「 Info: completed 」 

- 正常にセットアップが完了した場合に表示されます。 

■ rinfo: quitting with no change 」 

-初期導入設定ツールを使って再度作成せずに > 一度セットアップに使用した初期導 
入設定用ディスクを再使用した場合に表示されます(設定は反巧されません)。 

■「Cannot get authentication: root 」 

- 初期導入設定用ディスク中のパスワードの指定に誤りがある場合に表示されます。 

■ 「 Error: invalid file: /mnt/floppy/linux.autj 

- 初期導人設定用ディスク中のパスワード情報を格納したファイル （linux.aut) が正し 
く作成されなかった場合に表示されます。 

■ 「 Error: cannot open: /mnt/floppy/linux.autj 

- 初期導人設定用ディスク中のパスワード情報を格納したファイル （linux.aut) が正し 
く作成されなかった場合に表示されます。 

セットアップや運届時のトラプルについての対処を7章で詳し<説日月しています。 


オンラインアップデートの実 


オンラインアップデートは，システムソフトウェアを最新の状態に維持して、最高の機能. 
性能を発揮できるようにするためにあ要な手続きです。セットアップ後> および、再セット 
アップ後に必ず実巧してください。 

詳細は、99ぺージの r オンラインアップデート」を参照してください。 
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ESMPRO/ServerAgent のセツトアツ 



ESMPRO/ServerAgent は化荷時にインストール済みですが、固有の設定がされていませ 
ん。以下のオンラインドキュメントを参照し、セットアップをしてください。 

添付のバ、ソクアツプ CD-ROM:/nec/Linux/esmp「o.sa/doc 


シリアル接続の管理 PC か目設定作業をずる場合は、管理者として□グインした後、設定作 
業を開始ずる前に環境変数 「 LANG 」 をに」に変更してくださし V デフォルトのシェル環境の 
場合は la 下のコマンドを実巧ずることで変更できます。 

#export LANG=C 


[tW\ 


ESMPRO / ServerAgent のイ也にも「エクスプレス通部サービス」（日章参照）がインストール沼み 
です。ご利用には別途契約が'丘、要となります。詳しくはお真い求めの販売店または保ずサー 
ビス会社にお問い合わせく ださい。 


システム情報のバックアッ 



システムのセットアップが終了した後、オフライン保守ユーティリティを使って，システム 
情報をバックアップすることをお勧めします。 

システム情報のバックアップがないと，修理後にお客様の装置固有の情報や設定を復旧（リ 
ストア）できなくなります。次の手順に従ってバックアップをしてください。 

I .-0 「 EXPRESS 日 UILDER ( SE ) CD - ROM 」 か6システムを起動して操作しまず。 
pp 司 「 EXPRESS 巳 UILDER ( SE ) CD - ROM 」 か!5起動ずるためには、事前にセットアップびお 
要でず。已章を参照して準備してください。 

1. 3.5 インチフ□ッピーディスクを用意する。 

吕. EXPRESS 巳 UILDER ( SE ) CD - ROM を本体装置の CD - ROM ドライブじセットして，再起動する。 

EXPRESS 己 UILDER ( SE ) から起動して 「 EXPRESS 己 UILDER に曰トップメニュー」が表示されま 
ず。 

3. 「ツール」一「オフライン保守ユーティリティ」を選ぶ。 

4. [システム情報の管 S ] か6 [退避]を還択ずる。 

Ji (降は画面に表示されるメッセージに従って処理を進めて < ださい。 


続いて管理 PC に本装置を監視’管理するアプリケーシヨンをインス I ルします。次ぺ一 
ジを参照してください。 


システムのセットアップ 
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管 IIPC のセツトアップ 


本装置をネットワーク上のコンピュータ（管理 PC ) か6管巧-監視するためのアプリケーションとして、 
「 ESMPRO / ServerManager 」 と 「 DianaScope 」 を用意しています。 

これ6のアプリケーションを管理 PC にインストールすることによりシステムの管理が容易になるだけでな 
く、システム全体の信頼性を向上することができます。 


[51\/1 ド 1^0/56 「リ 6 「 1\/|3 〇 396 「と 0131135( ；〇 96 のインス トールについては已章、または EXPRESSBUILDER 
(SE) CD-ROM 内のオンラインドキュメントを参照してください。 


已〇 



再セツトアツつ 


再セットアップとは，システムクラッシュなどの原因でシステムげ起動できなくなった場合などに、添付 
の r バックアップ CD - ROM 」 を使って八ードディスクを化荷時の状態に戻してシステムを起動できるように 
するものです。 W 下の手順で再セツトアップをしてください。 


[pn 


標準装備のディスクアレイコントローラに接続されたハードディスクを初期化したり、オプ 
シヨンのディスクアレイコントローラを取り付けたりする場合は、ディスクアレイコント 
口ーラのコンフィグレーシヨンをはじめに斤ってください。ディスクアレイコンフィグレー 
シ ヨンに ついては 6 章 および オンライン ドキュメントを 参照して ください。 



ンの作が 


「保守用パーティション」とは> 装置の維持-管理を斤うためのユーティリティを格納するた 
めのパーティションで、 55 MB 程度の領域を内蔵八ードディスク上へお保しまず。 
システムの信頼性を向上するためにも保守苗パーティションを作成することをお勧めしま 
す。 

保守用パーティションは、添付の 「 EXPRESSBUILDER に E ) CD - ROM 」 を使って作成しま 
ず。詳しくは5章を参照してください。 

保守用パーティションを作成するプ□セスで保守用パーティションへ自動的にインストール 
される ユー ティリティは、「システム診断 ユー ティリティ」と r オフライン保守 ユー ティリ 
ティ」でず。 


再セットアップモードへの変更 


本装置は、システムの起動が正常に行われたかどうか常に監視をし，起動に失敗した場合は 
システムの再起動を試みる機能が備わっています。再インストール中は、システム起動監視 
機能を無巧にずるお要があります。 

本機能の有タカ/無効は、添付の 「 EXPRES 犯 UILDER ( SE ) CD - ROM 」 を使って変更します。 
詳しくは、5章を参照してください。 


再セツトアップび亮了した6、システム起動監視機能を有効に戻してください。 


Dm 


システムのセットアップ 
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システムの再インス I ル 


I M -0 再インストールを巧うと、装置巧の全データび消去され、出荷時の状態に戻りまず。必要な 
データび装置巧に巧っている場合、データをバックアップしてか5再インストールを実行し 
て < ださい。 

再インストールロま、本体添付の r バックアップ CD - ROM 」 と r パックアップ CD - ROM 用イン 
ストールディスク」があ要です。本体には、2種類の r パックアップ CD - ROM 用インス!ル 
ディスク」が添付されています。ディスクアレイコント□-ラを搭載し、ディスクアレイを 
構築する場合は、フ□、ソピーディスクのラベルに 「 RAID 構成向け」と書かれたものを使用し 
てください。ディスクアレイを構築しない場合は、ラベルに 「 SCSI 構成向け」と書かれたフ 
□、ソピーディスクを使用します。 

「バックアップ CD - ROM 用インストールディスク」を 3.5 インチフ□、ソピーディスクドライブ 
に、「バックアップ CD - ROM 」 を CD - ROM ドライブにそれぞれ挿入し， POWER スイ、ソチを押 
して電源を ON にします。 

このとき、前面のシリアルポート巳に OM B ) に管理 PC を19,200 bps の転送ををで接続する 
と、管 SPC からログを参照することができます。 


しば6くすると r バックアップ CD - ROM 用インストールディスク」か6設定情報を読み取り、 
自動的にインストールを実行します。 

I M -0 このとき、確認などは一切行われずにインストール作業ぴ開始されるため、十分を意してく 
ださい。 


が)10分程度でインストールが完了します。インストールが完了した6、 CD - ROM が自動的 
にイジェクトされます。 CD - ROM とフ□、ソピーディスクの両方をドライブか6取り化してく 
ださい。 

15分じ(上待っても、 CD - ROM がイジェクトされず、 CD-ROM への アクセスも行われていな 
い場合は再インストールに失敗している可能性があります。リセットして、 CD - ROM / フ 
□、ソピーディスクをセットし直して再度インストールを試みてください。それでもインス 
トールできない場合は、保守サービス会社、またはお買い上げの販売店までご連絡くださ 
い。 

再インストールの際には、下記の URL をご覧ください。セキュリティ問題などを常に修正/ 
公開しております。 

http :// nec 8. com / 

一巧' サポート 
^ダウンロード 
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初期導入設定用デイスクの作が 


前述の r 初期導人設定巧ディスクの作成」を参照して<ださい。ずでに初期導入設を用ディス 
クを作成している場合は、パスワード情報の設定のみ再度設走し直してください。ただし、 
設定内容を変えたいときは、おたに初期導入設定用ディスクを作り直してください。 


システムのセツトアツ 



前述の r システムのセットアップ」を参照してください。 


オンラインアップデートの実 >5 


オンラインアップデートは、システムソフトウェアを最新の状態に維持して、最高の機能- 
性能を発揮できるようにずるためじお要な手続きです。セットアップ後、および、再セット 
アップ後に'必ず実行して < ださい。 

詳細は，99ぺージの r オンラインアップデート」を参照してください。 


ESMPRO/ServerAeent のセツトアツ 



「システムの再インストール」で ESMPRO / ServerAgenI ; は自動的にインストールされます 
が、固有の設定がされていません。じ(下のオンラインドキュ^ントを参照し、セットアップ 
をしてください。 

添付のバ、ソクアツプ CD - ROM :/ nec / Linux / esmp 「 o . sa/doc 

1-0 シリアル接続の管理 PC か6設定作業をずる場合は、管理者として□グインした後、設定作 
胃業を開始ずる前に環境変数 「 LANG 」 を! " C 」 に変更してください。デフォルトのシェル環境の 
場合は 1 U 下のコマンドを実行ずることで変更できます。 

#export LANG=C 


[tyf] 


ESMPRO / ServerAgent のイ也にも「エクスプレス通報サービス」 （5 章参勵も自動的にインス 
トールされます。 


システムのセットアップ 
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